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REQUEST N90034 
ELEMENTAL ANALYSIS 





DRY 

WEIGHT 

BASIS 

(DWB) 





SAMPLE 

SAMPLE 

ATO 

CA 

CHL 

K 

MG 

NA 

P 

S 

SIL 

CODE 

ID 


XRAY 


XRAY 

XRAY 

AA 

XRAY 

XRAY 

XRAY 



% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

1 NOBF-1 

BUR 

21.39 

4.34 

0.54 

4.23 

0.77 

0.05 

0.35 

0.59 

0,67 

2 NOBF-2 

BRT 

12.36 

1.75 

0.44 

2.43 

0.58 

0.11 

0.24 

0.47 

0.48 

3 NOBF-3 

RCB 

18.37 

2.63 

0.49 

2.74 

0.59 

0.10 

2.70 

0.41 

0.94 

4 NOBF-4 

RLTC 

17.56 

2.17 

1.11 

4.23 

0.54 

0.13 

0.36 

0.36 

<0.3 

5 NOBF-S 

RLC 

17,49 

2.23 

1.16 

4.28 

0.49 

0.13 

1.13 

0.29 

<0.3 

6 NOBF-6 

MT 

18.22 

3.29 

0.61 

2.12 

0.61 

0.04 

0.15 

0.51 

1.28 

7 NOBF-7 

ES 

18.14 

1.48 

2,27 

5.40 

0.50 

0.20 

0.39 

0.31 

<0.3 

8 NOBF-8 

IS 

18.39 

1.37 

1.98 

6.41 

0.44 

0.20 

0.38 

0.30 

<0.3 

9 NOBF-9 

ESB 

17.66 

2.45 

1.37 

4.33 

0.54 

0.14 

0.31 

0.41 

<0.3 

10 N0BF-10 

DIET 

11.75 

1.78 

0.44 

2.51 

0.62 

0.09 

0.26 

0.51 

<0.3 

11 NOBF-11 

VST 

19.14 

1.40 

1.72 

5.66 

0.43 

0.16 

0.26 

0.25 

<0.3 

12 NOBF-12 

KST 

25.80 

3.25 

1.72 

6.24 

0.56 

0.07 

0.47 

0.29 

<0.3 
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